INZ. EDWARD 


PRUS-KOSTECKI 


emer. dyrektor Panstw. Szkoły Przemysłowej w Krakowie, 
b. zastępca przewodniczącego i członek M. R. N., kawaler 
Orderu Polonia Restituta, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 71, zasnął w Panu dnia /-go marca 1949 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek dnia 10 b. m. o godzinie 13-tej, 
na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana żona i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek 11 b. m. o godz. 9% rano w kościele sw. Anny. 


Zakład pogrzehowy „CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 


Wekew, plac Szczepański L. 2 — Teleion 555-67 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikelajshr. 13. 


